"om 


długoletni dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta oraz Złotym Krzyżem Zasługi, 


zmarł w Krakowie dnia 11 maja 1946 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim nastąpi we wtorek dnia 14 maja 1946 r. o godzinie 16"*. 


MSZA SW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kościele 00. Kapucynów w dniu 15 maja 1946 r. o godzinie 7-*. 


W Zmarłym tracimy długoletniego i zasłużonego współpracownika o wysokich walorach umysłu i ducha. 
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